Point- of- Sale 



Omni Shipper Display 
(10.25"W X 19.5*H X 4.25’'D) 


Poster {17“W X 11“H) 


O 30Qt Victor TotMOM (■./SAI 


PM3001143319 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hsgk0001 



















